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PART III 
Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി3 - 18852/ 2013 / എം. സി . റ്റി . 


2014 ഫെബ്രുവരി 10. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യാ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അനസ്തേഷ്യ മെഷീൻ റിപ്പയറിംഗും 
കാലി ബഷനും ( 8 എണ്ണം) ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 21- 3 - 2014, 2.30 മണി. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21-3- 2014, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28- 2 - 2014, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 261/ 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം ); 

അസ്സൽ - 420. 


ശരിപകർപ്പ് - 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 -3 - 2014, 3 മണി. 
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8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


No. C3 /18852/2013/MCT. 

10th February 2014 . 
Sealed competitive tenders are invited for repair 
and calibration of Anaesthesia Machines (8 Nos .) for the 
Anaesthesiology Department, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p .m . 


Tender No. - 261/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 420 . 
Duplicate — 210 . 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Last date and time for sale of tender form 
20 - 3 -2014 , 3 p .m . 

Last date and time for receipt of tender form 
21- 3-2014 , 2.30 p.m . 

Date and time of opening of tender - 21- 3- 2014 , 3 p.m . 


Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 28 -2 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. 


TENDER SCHEDULE 


18 . More details can be had from this office on 

working time. 


Specifications of Periodic Maintenance of Anaesthesia 

Machines ( For one year) 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in " 100 Kerala non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


1. Checking for faults, repair /replacement of faulty 

components , alarms, calibration of flows, every 
4 months for one year (for times in one year ) to be 

done at the current location of the machine . 
2. Replacing all worn out parts . 
3. Inspection , testing , repair / replacement of machine 

parts-electronic, pneumatic components. 
4 . Cleaning , lubrication , adjustments of machine parts 

as necessary. 
5. Inspection , testing, repair/replacement of safety 

mechanisms like Oxygen fail safe , proportionating 
devices. 


6 . Replacement of worn out wheels to ensure smooth 

movement of machine . 


7. Checking, replacement of worn out parts of flow 

meter assembly . 


18th MARCH 2014] 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


ടെണ്ടറുകൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
- സമയവും - 17 - 3 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 3 - 2014, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 3 - 2014, 
12 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - സെക്രട്ടറി, 
ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


8 . Servicing of brakes. 
9 . Inspection testing, replacement of parts of hanger 

yoke assembly . 
10 . Inspection testing , replacement of pop off valves 

as necessary. 
11. Inspection testing , replacement of pressure gauges/ 

parts . 
12 . Painting of machine/ parts as found necessary . 
13. Testing of patency of all tubing, including back 

bar. 
14 . Testing of leaks and ensuring that leaks are within 

standard limits . 
15 . Testing , repair/replacement of parts /whole of 

pressure regulator. 
16 . Pressure testing of all pressure system of the 

machine and commissioning . 
17. Other tests/repairs found to be necessary for the 

safe and smooth functioning of the machine . 
18. Warranty through out the year and for another 6 

months after the completion of one year. 
19. Certification regarding : 
- (i) Satisfactory working of safety features & 

oxygen propotionating devices & other 

safety features. 
( ii) Oxygen concentration calibration at Outlet, 

with and without Nitrous Oxide , with & 

without vapouriser. 
(iii) Satisfactory working status of flow meters, 

pressure regulators , oxygen flush , pop off 

valves including calibration . 
(iv) Leaks within specified standards. 
Govt. Medical College, 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ടെണ്ടർ ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
3,00, 000 (മൂന്ന്ലക്ഷം) കുറയാത്ത അസ്സൽ സോൾവൻസി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ട 
തഹശീൽദാരിൽ നിന്നും 1-1-2014 -നുശേഷം കിട്ടിയത്) കുടിക്കട 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കാത്തവർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം 
യാതൊരു കാരണവശാലും നൽകുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നേരിട്ട് അ ന്വഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
No. HDS-71/2014. 

28th February 2014. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for running House Surgeons Canteen near Lecturer hall 
under Kozhikode Mdical College Hospital Development 
Society for a period of one year from reputed hoteliers. 
The tenders should submit solvency worth 3 , 00 , 000 
( 3 Lakh ), and certificate of encumbrance on property 
taken on or after 1-1-2014 . For details contact HDS Office 
during office hours . 


Superscription tender No. should be specifically 
noted - HDS- 71 /2014, 


Earnest Money Deposit — 


15 ,000 . 


Price of tender form — ` 1,603. 


Date and time for receipt of tender - 18 - 3 -2014, 3 p . m . 


Date and time for opening of tender - 19 - 3 - 2014 , 
12 Noon. 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


Date and time of close of sale of tender forms 
17 - 3- 2014, 3 p . m . 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി. എസ്.- 71/ 2014. 2014 ഫെബ്രുവരി 28. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വികസന 
സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ലക്ചറർ ഹാളിന് സമീപമുള്ള 
ഹൗസ് സർജൻസ് കാന്റീൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടത്തുന്നതിന് 
താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സീലുവെച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 15,000 . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 1,603. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനു മുകളിൽ എച്ച്. ഡി . 
എസ്.- 71/ 2014 എന്ന നമ്പർ കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Address of the officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
Secretary, Hospital Development Society, Medical College 
Hospital, Kozhikode . 


Office of the 
Hospital Development Society , 
Medical College Hospital, 

( Sd.) 
Kozhikode. 

Superintendent & Secretary. 


